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@ Soru: 


Bazı eczanelerde bazı astım hastalarının kullandığı 


bir sprey bulunmaktadır. 


Oruçlunun, Ramazan'ın gündüzünde bu spreyi 


kullanması câiz olur mu? 
لله‎ Cevap: 


İster Ramazan orucu olsun, ister başka bir oruç 
olsun, oruçlunun bu spreyi kullanması câizdir. Çünkü bu 
sprey kullanıldığı zaman mideye ulaşmaz. Sadece nefes 
borusuna ulaşır, bronşlar açılır ve bundan sonra insan 
normal nefes almaya başlar. Bu sprey yemek ve içmek 
anlamına gelmez. Yiyecek ve içecek olarak da mideye 


ulaşmaz. 


Bilindiği üzere Kur'an, sünnet, icmâ veya sahih 
kıyastan bozulduğuna dair bir delil bulunmadıkça orucun 


sıhhati esastır. ! 
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